ИНЖЕНЕРИНГ. ИНЖЕНЕРИНГ. ИНЖЕНЕРИНГ. ИНЖЕНЕ 


вкт 


Тел.: 8 812 380 85 32 
етаіі: гиз1Ъгзипка@таіІ.ги 


Опросный лист для подбора форсунок 


Имя: 

Телефон: 

Тах: етаіі: 

Кратко описать действующий процесс распыления 


Компания: 

Адрес: 

ВКТ №: 

(если известен заказной номер) 


• Каких параметров/результатов Вы хотите достичь после установки форсунок? 


• Какое давление жидкости на входе в спрыск? 


• Какой в н/в расход жидкости (если есть)? 


• Какой расход жидкости Вы хотите получить? 


• Какая жидкость распыляется? 


• Укажите желаемый угол распыления или область 
покрытия (форма и размеры)? 


• Укажите желаемый материал форсунки? 


• Укажите материал подводящего трубопровода? 


• Какое присоединенние Вы хотите получить 
(тип и размер)? 


• Какое растояние от форсунки до поверхности 
орошения? 


• Характеристики среды, которая окружает форсунки? 


ѵѵѵѵѵѵ.гизІЪгзипка.ги 







